


AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 


Je plante et j’entretiens 

les rosiers 

au bon moment 





Une très grande variété de rosiers, pour vos projets 
d’aménagement extérieur 


© 

Bon à savoir 

Pour vous guider dans 
votre choix, il convient 
de savoir qu’il existe 
des variétés générales 
ou des variétés protégées. 
Celles-ci sont facilement 
identifiables grâce 
au signe ®, 
elles offrent davantage 
d’originalité, de coloris, 
de parfum que les variétés 
générales. Toutes les 
nouvelles roses sont 
des variétés protégées. 



C’est + décoratif 

Les rosiers remontants 
redonnent des fleurs 
après la période 
de floraison normale. 

Les plus généralement 
proposés à la vente, 
ils offrent des floraisons 
de mai jusqu'aux gelées, 
hormis certaines variétés 
générales ou des rosiers 
anciens. 


Contrairement aux idées reçues, le rosier 
est une plante robuste, facile à entretenir 
et économique au regard de sa longévité, 
et de sa floraison abondante sur plusieurs 
mois. En matière de plantation de rosiers, 
tout le monde peut avoir la main verte, 
à condition de choisir la variété la mieux 
adaptée à l’endroit où le rosier sera planté. 
Un petit coup d’œil ci-dessous vous aidera 
à faire le bon choix. 


A CHAQUE PROJET D’AMÉNAGEMENT, UNE VARIÉTÉ DE ÎOSIERS ADAPTÉE. 


MASSIF BAS EN BORDURE MASSIF HAUT EN BOUQUET 

hauteur de 40 à 80 cm hauteur de 80 à 120 cm 



Choisissez un rosier 

“fleurs groupées” ou “paysager 

couvre-sol.”. 


PLANTATION ISOLÉE 



Choisissez un rosier 
“demi-tige”, “tige” ou un rosier 
“pleureur”. 


PLANTATION EN POT 

pour un balcon ou une terrasse 



Tous les types de rosiers 

peuvent convenir à condition 
d’avoir une taille de contenant 
adapté d’au moins 40 cm 
de profondeur. 




UNE PRÉSENTATION ADAPTÉE À CHAQUE SAISON 

Le prêt- à-planter 

(disponible d’octobre 
à fin mars). 

Les rosiers sont vendus 
avec les racines préservées 
dans un ballot de tourbe. 

On distingue trois formes : 

■ la pochette pour 
les lots 

■ les mottes 
pour les variétés 
générales 

■ le pot de 2 L pour les variétés protégées ® 

Date de plantation 

UUM a m j j a s HDD 



Le feuillu (disponible de 
avril à octobre). 

Les rosiers sont 
conditionnés et cultivés 
pour être vendus 
en feuilles ou en fleurs. 
Ces rosiers ont une vraie 
motte racinée qui vous 
facilite la plantation. 



Date de plantation 

J F M □□□□□□ 0 N D 




Avant tout... 



Je plante un rosier 


Choisissez 
un endroit 
de préférence 
ensoleillé, 
ou mi-ombragé 
pour certaines 
variétés. Au niveau 
du sol, les rosiers 
s’adaptent à tous 
les types de terrain. 
Si vous remplacez 
d’anciens rosiers, 
il est conseillé 
de changer 
complètement 
la terre sur 
40 à 50 cm, 
afin d’éviter 
un problème 
de reprise. 



1 Creusez un trou 

suffisamment grand 
de 30 à 40 cm de côté 
et de profondeur. 

Les racines doivent 
s’y loger facilement. 

2 Faites un apport 
de terreau rosiers 

et d’un engrais minéral 
de fond. 



l’extrémité 
des racines et des 

tiges de quelques 
centimètres pour 
les prêt-à-planter. 

4 Pour les prêt-à-planter, 
pralinez les racines : 
passez les racines dans 
du pralin : un mélange 
de terre et de bouse de 
vache. 

Cette opération permet 
de favoriser la reprise 
et le démarrage. Pour 
les feuillus, baignez 
la plante dans un seau 
afin de bien humidifier 
la motte. 








5 Positionnez le rosier, 

le point de greffe doit 
affleurer le sol. 

6 Tassez pour favoriser 
l’enracinement 

et arrosez 
abondamment. 


7 Au printemps : 
effectuez un paillage 

en étalant de l’écorce 
de pin sur 5 cm 
d’épaisseur autour 
du pied pour éviter le 
départ des mauvaises 
herbes. 


8 A l’automne, buttez 
pour protéger du gel. 

couvrez le point de 
greffe avec de la terre 
en faisant une petite 
butte d’environ 15 cm 
autour du pied. Cette 
butte sera enlevée 
après la fin des gelées. 


© 

Bon à savoir 

De nombreuses roses sont 
parfumées. Choisissez un 
emplacement ensoleillé et 
profitez du vent dominant 
pour répandre le parfum 
dans tout votre jardin. 


LES DISTANCES DE PLANTATION À RESPECTER 
ENTRE 2 ROSIERS 



J’entretiens les rosiers 


Les rosiers sont 
peu exigeants, 
mais demandent 
un minimum de soin 
pour un maximum 
de satisfaction 
pendant 
des années. 


ARROSEZ ET FERTILISEZ 
Apportez l’eau au pied 
du rosier surtout 
en période de floraison 
en évitant de mouiller 
les feuilles. 

Pour la fertilisation, 
mettez de l’engrais 
spécifique rosiers 
pour avoir une floraison 
abondante et éclatante. 



SUPPRIMEZ LES FLEURS FANÉES ET SAUVAGEONS 

1 Pour encourager le renouvellement de la floraison 
et limiter le risque de maladie, supprimez les fleurs 
fanées au fur et à mesure. 
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Bon à savoir 

Le binage a deux objectifs : 
désherber pour maintenir 
le sol propre et éviter la 
concurrence des mauvaises 
herbes avec le rosier, 



la croûte de terre, 
qui constitue un obstacle 
pour l’alimentation en eau. 



Prenez soin de bien différencier les "sauvageons" 
et les "jeunes pousses". 

Les sauvageons sont des repousses frêles et vert 
clair du porte-greffe qui se développent aux dépens 
de la variété achetée. 

Les jeunes pousses sont des pousses vigoureuses 
émises par la variété greffée à partir de la greffe. 

Ils assurent le rajeunissement de la plante et seront 
taillés à une hauteur de 30 cm pour favoriser 
la ramification. 






E» Je taille les rosiers 



Cette action a pour 
but de procurer 
un port de plante 
et une floraison 
plus harmonieuse 
et abondante. 

Lors de la taille, 
il convient d’éviter 
un dégarnissement 
de la base 
des plantes. 

Les étapes décrites 
ci-dessous sont 
des principes 
de base applicables 
à tous les rosiers. 

La taille s’effectue 
en mars après la fin 
des fortes gelées. 


1 Supprimez les bois 
morts et les brindilles 
sans vigueur, les 
rameaux qui frottent 
les branches. 

2 Conservez des 
rameaux sains 

de diamètre d’égale 
force pour l’harmonie. 
Ces rameaux sont 
dirigés vers l’extérieur 
de la plante. 


3 Taillez en biseau 

à quelques millimètres 
au-dessus de l’œil 
et dans le sens 
de l’œil, au-dessus 
d’un bourgeon tourné 
vers l’extérieur 
de la plante. 


SPECIFICITE DETAILLE PAR CATÉGORIE DE ROSIERS. 

Après avoir appliqué la base de la taille, reportez-vous 
aux conseils du tableau ci-dessous. 

Catégories de rosier 

Spécificité de taille : 

■ Fleurs groupées 

■ Grandes fleurs 

■ Anglais Ancien 

■ Tige 

■ Supprimez 2/3 à 3/4 de la longueur des branches 

■ Conservez 3 à 7 branches avec 2 à 3 bourgeons 

sur les rameaux faibles et 4 à 5 sur les plus vigoureux 

■ Dégagez le centre de l’arbuste 

■ Paysager 

Juste une taille de rajeunissement après 2 ou 3 ans 

Ainsi qu’une coupe légère de nettoyage chaque année 

■ Grimpant 

■ Supprimez les branches mortes ou trop vieilles 

■ Palissez (attacher) les branches que vous conservez 

■ Fixez-les à leur support en les inclinant horizontalement 
et rafraîchissez les extrémités 

■ Pleureur 

Laissez-les pousser librement pour obtenir l’effet 
de "cascade". Vous pouvez égaliser les branches jugées 
trop longues. 


E» Je traite les rosiers 
contre les maladies 


Les rosiers résistent 
plutôt bien 
aux maladies 
et insectes, prenez 
juste quelques 
précautions. 


TRAITEZ LES ROSIERS CONTRE LES MALADIES 
Tout d’abord, évitez de mouiller les feuilles 
lors des arrosages. En début d’attaque, coupez 
les parties malades. Au cours de la période 
de végétation, les feuilles peuvent être endommagées, 
menaçant la beauté des rosiers. Ces attaques 
sont faciles à circonscrire avec un traitement préventif. 
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C’est + sûr 

Pour être certain de votre 
diagnostic, n'hésitez pas 
à vous rendre dans votre 
magasin Leroy Merlin 
avec une feuille de votre 
rosier malade. 

Un de nos conseillers, 
pécialiste du jardinage, 
l’examinera avec soin. 


■ L’oïdium, ou blanc du rosier, est très répandu 
et forme une poussière blanche grisâtre 

sur les jeunes feuilles. 

■ Le marsonia provoque sur les feuilles 

de grandes taches noires, un jaunissement 
et un déssechement. 

• La rouille se reconnaît à de petites pustules 
orangées au revers des feuilles. 

La meilleure protection contre ces maladies est 
d’appliquer dès le début de saison un fongicide 
"spécial rosiers" à renouveler aux premiers 
symptômes. 

TRAITEZ LES ROSIERS CONTRE LES PUCERONS 
Les pucerons commencent à se développer 
au printemps et envahissent les jeunes pousses. 

Traitez préventivement le rosier avec un insecticide 
"spécial rosiers" ou un anti-pucerons dès le début 
du printemps. En traitement de fond, renouvelez 
l’opération toutes les trois semaines. 






